Panasonic 


安全上のごま意 



• お買い上げいただを、まことにありがとラございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使い 
<ださい。 

• ご使用前に r ま全上のごま意」 （1 〜2ページ）を必ず 
お読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を 
確かめ、取扱説明書ととらに大切に保营してください。 
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ま全上のごま意 (化ずお守りください） 

人への盾;害、財産の損害を防止するため、必ずお 
守りレただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の 
程度を区分して、説明しています。 

八警告： r 死こや重傷を負うおそれびある 
— ^ 内容」です。 

A jj ^； r 傷害を負ラことや、財産の損害び 
~ ~ 発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明して 
います。（次は図記号の例でず） 

0 してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


A 警告 

0 

禁止 

• 乳幼巧の手の届 < ところに置かない。 

内刃-ブラシなどの誤飲による事がや 
トラブルのおそれびあります。 
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A ま意 

分巧寫止 

• 改造はしない。また、分解したり修理を 
しない。 

思わ掘ま故、けびの原因になります。 
修理はお買い上げの販売店または、 
パナソニック電工お客様ごホ目談窓□に 
ご相談ください。 

〇 

おず守る 

• ご使用の前に巧の破れや変おびないか 
確認する。 

巧に破れや蜜形びあると肌を傷つける 
原因になります。 


•夕は！は強く巧ごえない。 

破損や変形びあると肌を傷つける原因 
になります。 

0 

• ヒゲ制り iU 列•の目の（頭髪など）には 
使用しない。 

が刃び破損-変形して肌を傷つける原 
因になります。 

禁止 

• 電池を乂の中に投入したり、 

シヨー ト、分解しない。 

やけどやけびの原因になります。 


• 家族や他人との共用はしない。 

感染や炎症のおそれびあります。 
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各部のなまス 


電池の入れかた 


本体 I 



キャップ 

外刃カセット 
外刃着脱ボタン 
フレーム 

内刃 

フレーム 

着脱ボタン 

□ックボタン 

スイッチ 



電池 カバー 
電池 カバー 
着脱ダイヤル 



H 電池カバー着脱 
I ダイヤルを反時計 
ち向に 

日 cr まわし、 
電池カバーを 
感 はずす 



表示に合わせて 

電池を入れる 

アルカリ乾電池 
(パナソニック）で 
約30曰間使用可能 
(毎日]回3分として） 


電池カバーを 
取りつける 





tU— チ ] 



おねがい 

•新旧-異種の電池を混用しないでください。 

• 充電式電池は使用しないでください。 

電池からガスび出ることびあり、器具び破損する 
原因になります。 

•電池カバー着脱ダイヤルを 9 cr iu 上まわさないで 
<ださし、。 

無理にまわすと破損する原因になります。 


• 乾電池（単3あアルカリ乾電池2本）は同捆していま 
せん。販売店などでお買し)巧め < ださい。 


3 


4 














使いかた 


水洗い掃除のしかた 


A ま意 

• ご使用の前に刃の破れや変おびない 
か確認する。 

刃に破れや変形びあると肌を傷つけ 
る原因になります。 

♦外刃は強く巧さえない。 


破損や変形びあると肌を傷つける原 


因になります。 


1キャップをはずす 


2が刃に破れや変おがないか確認する 

3 □ックボタンを押しながら 

スイツチを上げる （ on にずる） 


4皮膚を伸ばしながら、シェーバーを 
1直角に軽くあて、ゆっくりと逆剧りで 
滑5せるように制る 

/パナソニックシてーバ\ 

一を初めてお使いにな 
られるちは、軽く肌に 
当てかしずつ試しなび 
\らお使い<ださい / 


•ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、 
必ずキヤップを取りつけてください。 



5 


石けん刹りのしかた 


シェービングフオーム-ジェルなどの泡状のちので 
石けん制りをずると、肌の滑りわよく、より深劇りが 
でさます。 

f クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの 
I 原因になるので使用しないでください。 / 

1シェービングフオーム•ジ王ル 等を 
I よく泡だててか5顔につける 




ドライ剧りのときよりも さらに輕く 
に当て滑6せるように制る 


( ドライ刹りとは何ちつけないで刹る方法) 



Q 使用後は毎回刃、本体を十がに 
^水洗いする 

/洗い残しびあると本体に白いあとびついたり、 
I 刃びスムーズに動かない場合びあります 

A 専用オイル（別売）をつける 

■■ (7 ベージ参照） 
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内巧•が刃-本体丸ごとの水洗いびでさます。 
シェービングごとの水洗い掃除をおすすめします。 



1が刃に市販の 

I ノ V ンド ソープ または 
クリーニング液 
(別売）をつける 

/台所、お室、トイレ等の\ 
巧れ落とし用洗剤は使用 
しないで< ださい。本体 
\故障の原因とな0ます/ 
〇スイッチを on にして 

こ 輯く水をかけて 
泡だてる 

〇さらに 数秒、動作 
^させてからスイッチを 

off にする 
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フレーム着脱ボタンを押して 
フレームをはずし 

十分に水洗いする 

/妨るま湯 (4 〇む前後)で\ 
洗ラとさらに効果的です。 
※熱湯の使用はさけてく 
\ださい / 



5 タオルなどで水滴をふさとり 
キャップをはずした状態で 

乾燥させる 

(フレームを はずしておくと S 
1早く乾燥します I 

«専用オイル（別売） 

U を外巧に 

それぞれ一滴つける 

※専用オイル政外は使わな 
いで < ださい。 


お手入れ用品（別売) 



クリーニング液 （] 00 ml ) 
ES004 


A 


専用オイル 
ES003P 

♦刃の動きびなめらかになり、快適な 
制り味を巧ちます。 


♦お手入れ用品は販売店などでお買しげめください。 
• お子様の手の届かないところに保管してください。 
•万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。 








ブラシ掃除のしかた 


必ずスイッチを0けにする 

H フレーム着脱ボタンを 巧刃 

I 押してフレームを ' 

はずす を 




このち向で持つと 
刃び変形するおそ 
れびあ D ます。 


2 内刃を強く引き 
(1 個ずつ） 

はずす 

||つけるときち、強く || 
(巧しつける ） 

1( t) I 


Q ブラシで 

^掃除する 


»が刃は分解しないでくださし、。 

>ブラシ掃除はシェービングごとにすることをおすすめします。 
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が刃のとりかえ 


必ずスイッチを0けにする 

. I ♦外刃は強く巧さえない。 

/ K } iM 破損や変形びちると肌を傷つける 
原因になります。 


外刃着脱ボタンをつまみ 
ながら上に引っ張り 

ちい巧を取りはずす 


ん新しし、刃を 

W ^ ム確まし—つ 1- 


確実にとりつける 

(カチッと音びするまで） 

※内刃のとりかえは、 

8ページを参照ください。 


替刃について 


快適な制り味を維持していただくためにか刃は約1年 
ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすす 
めします。 

f キャップのシ-ルに龍開始年目を記 
入し、曽酿齡目まにご淵くださレ■巧面度™圓 



外刃 

ES 98 已7 


弓を日己 立 ぶ主で•，及 

ださい■目棚 芦が毋 !■ 

4 内刃 

ES 9852 


高温場所に放置 
しないで<ださ 
い 

•故障の原因になり 
ます。 



フレームをはずした 
まま天印こ干したり 
しないで<ださい 

♦防水ゴムび劣化し、故 
障の原因になります。 


本体はシンナー- 
べンジン •アル]- 
ルなどではふかな 
いで<ださい 

♦故障や部品の割れ- 
変色などの原因に 
なります。 

♦薄めの石けん液で 
ふいて < ださし、。 

定格 



電源 
方式 

乾電池式 

DC 3.0 V 

乾電池 
の種類 

単3形アルカリ 
乾電池 ( LR 6) 

2本 

乾電池別 

質量 
運量） 

本体約14日旨 
(乾電池含む） 


•替刃は販売店などでお買い巧めください。 
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修理を依おされる前に^ 


下記の点検をお願いします。 


ヒゲクズ 
が飛び 
散る 


切れ味が 
悪< 
なつた 


巧び熱< 
感じるよラ 
になった 



. ヒゲクズなど- 
びたまつてし、 
ませんか？ 

外刃び破損 
あるいは 
変形してし、 
ませんか？ 

刃が寿命では 
あ D ませんか？ 

' •が刃：1年 
•内刃： 2年 

刃面にオイ 
. ルをつけて- 
し)ますか？ 

乾電池の取 
りつけ S ス 
をしていま 
せんか？ 


シェービングの都度 
掃除をすると改善さ 
れます。水洗いした 
•■あとは、十分乾燥さ 
せて、専用オイル 
(別売）をつけて <だ 
さし、。 


>刃を取0誓えてくだ 
さし、。 


刃面に専用オイル 
••(別売）をつけてく 
ださし、 


表示に合わせて乾電 
>池を正しく取りつけ 
て < ださい。 










騒びフタ-トロ (よく諭術い) 


保証書 I しつぃて 

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必 
ず「販売店、購入曰」等の記入をお確かめになり、 
保証内容などをよくお読みいたださ大切に保管して 
ください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。 
(ただし、刃は保証の対象外です。） 


補修用性能部品の保有期間區查 

このシエ ー/ (一の補修用性能部品の保有期間は製造 
巧切り機6年です。 

性能部品とはその製晶の機能を維持するたゆに必要 
な部品です。 


修 I 里を依頼されるとを 

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の]]頁 
をご確認いたださ、なお異當びある場合は、ご使用 
を中止しお買い上げの販売店にご依頼くださし、。 


お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご 
持参ください。 

保証の規定に従って販売店び修理させていただ击 
ます。 


• f 呆証期間を過ぎているとをは 

お買い上げの販売店にごち談ください。修理によ 
つて製□ちの機能び維持でをる場合は、ごお望によ 
0有料修理させていただをます。 
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パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会なビューティ•ライフ事業部 

干 522-852 日滋資県度巧巿岡町33番化 
◎ Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008 
Y . No 6 Printed in China ES 92] 04 8] 己日 
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パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 


じ慶理•お手入れ•お取扱し V 工事などのご相談は、まずお買い巧めの販売店•工事店へお申し付けください。 I 
•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓口へ 


修理-部品などのごネ目談は 


修理ご相談センター 


■■■ / V イ 36已日 

)査10570-081-365 


ナビダイヤル 
(全国共通番号 ）I 
全国どこか5でも市巧通話料金でご利用いただけます。 

_ 3 色 5 曰/受付 9 時〜 20 時_ 

ただし、携帯電話 • PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

大阪な日目-目 90 目- 1090 
〒已 7 1-8686 大阪府門真市門真 1048 

パナソニック電エテクノヴービス(巧） 

ホし幌巧 011 -26 1 -640 1範 東京な 03-5392-7 1如範 
名ち 屋巧〇 日2-已51 -79 加赖福岡 巧 092-の 2-0 日31嚴 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニック お客様ご相談センター 


3日日曰/受付9時〜20時 

電話多おル函。01 20-878-365 

■携帯電話 ’PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX がみレ函。0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00-17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


ごを意-處)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの商送通信料は解社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありまず。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック電工株式会社およびその関係舎社は、お客様の個人情報やご相 
談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録 
を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナ 
ンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第云者に提供し 
ません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 
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〈無料修理規定 > 

1. 取撒説明書、本体貼付ラペル等のを意書に従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご化頼になる場合には、商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 
客様ご相談窓□にご相談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご化頼先等は、お買い上げの販売店またはお容様 
ご相談窓□にご相談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、お客様ご相識窓□にご相談ください。 

4. 保証期間巧でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび不当な修理や改造による故障あび損傷 

(□) お買い上げ懐の取付場所の移設、輪送、落下等による S 夕障あび損傷 
(八）乂炎、地震、水害、落雷、その化て烫地蛮及び公害、塩害、ガス 
害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数） 
等による故障あび損傷 

(二） 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障あび損傷 

(ホ）一般家庭用外(例えば業務用等)に使用された場合の巧障及び損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

C 卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店名の記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送がした場合の送料等はお 
容様の負担となりまず。また、出張修理等を巧った場合には、化 
張料はお客様の負担となりまず。 

巳.本書は日本国巧においてのみ有効でず。 

日.本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

1 . お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応あびその禮の安全点お活動のために利用させていただく場 
合がございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に S 月示した期間、案件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。がってこの保証書によって、保証書を発行して 
いる者（保証責任者）、あびそれ!: J 外の事業ちに対するお客様の法律 
上の権利を制限ずるちのではありませんので、保証期間経過構の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 
□にお問い合わせください。 

ぷ保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取撒 
説明書をご覧ください。 

《 This warranty is valid only in Japan . 




Panasonic 


ジエーパーほ s 正書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ておりまず。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


思 番 

ES4815P 

保証期闇 

ぉ買い ± けでか 6 本体 1 年間 

(ただし、巧は除きまず） 

お買し 

、し I-PO 


曰 


斗 巧 

お 

客 

様 

ご.壬 

お:客 

戸 la _^ 


、前 

様 

電話 （ ) — 


パナソこック株式会社 

!製造元 パナソこック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 


Y . No 6 
























